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Enligt  vad  som  meddelas  från  Försvars- 
stabens luftförsvarsavdelning  har 
' spökbomben ' , som  man  tror  har  slagit 
ned  i en  norr landssjö , ännu  inte  på- 
träffats. Sjön  är  visserligen  grund, 
men  dess  botten  består  av  ett  mycket 
tjockt  gyttjelager  som  gör  det  svårt 
att  få  upp  projektilen,  om  man  över 
huvudtaget  finner  den.  Ryktena  på  sön- 
dagen att  den  tagits  upp  är  alltså 
fullständigt  ogrundade. 


